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2. IDENTIFICAÇÃO DA HISTÓRIA 


Kate Middleton não aparece em público há cerca de 100 dias, e isso causa suspeitas 
de que algo ocorreu com a princesa. Recentemente, uma imagem de dias das mães repleta de 


erros de edição chamou a atenção e movimentou teorias da conspiração. 


A história fica por conta da página Alpha FM 


(https://alphafm.com.br/noticias/kate-middleton-desapareceu-entenda/). 


Figura 1: reproducao da historia. 


Kate Middleton desapareceu? 
Entenda! 


DESTAQUE NOTICIAS 12/03/2024 =; 


Figura 2: texto da matéria. 


Nos ultimos dias, a internet esta especulando a possibilidade de Kate Middleton, a Princesa 
Gales, ter desaparecido. O motivo principal para estes boatos estarem ganhando proporção é 
que Kate não foi vista publicamente desde o Natal de 2023. Em janeiro deste ano, o Palácio de 
Buckingham anunciou que ela estava hospitalizada após passar por uma cirurgia abdominal 


planejada. 


A especulação aumentou ainda mais após a divulgação de uma foto oficial para comemorar o 
Dia das Mães, no Reino Unido. Foram detectados vários problemas na edição da foto, e foi até 
colocado que a imagem utilizada foi uma capa da Vogue que Kate participou. A maioria dos 
veículos de imprensa chegou a apagar a foto do seu banco de imagens, e Kate veio a público se 


desculpar. 


A Princesa de Gales afirmou o seguinte “Como muitos fotógrafos amadores, eu experimento 
ocasionalmente com a edição”. Após o incidente, uma foto de paparazzi circulou de Kate e 
William dentro do carro, saindo do Palácio de Windsor. No entanto, muita gente duvidou da 
veracidade da imagem por estar extremamente pixelada. Segundo o jornal Daily Mail, o casal 


se dirigia à Abadia de Westminster para a missa do Dia de Commonwealth. 


3. QUEM E KATE MIDDLETON, E QUAL SEU HISTORICO 


RECENTE? 


Kate Middleton, princesa de Gales, é esposa de William, filho mais velho do Rei 
Charles. Como toda realeza britânica, sua vida é constantemente monitorada seja em eventos 


oficiais, seja por fotógrafos paparazzis. 


No dia 8 de dezembro, a princesa Kate foi vista pela última vez no dia 8 de 
dezembro, em uma cerimônia de Natal 


(https: //twitter.com/KensingtonRoyal/status/1733211551551652159). 


Figura 3: Kate e William. 


No dia 9, uma fotografia de Natal em preto e branco foi publicada. 


Figura 4: fotografia do dia 9. 


STA 


Fo VIA REUTERS | ~ 


A próxima atualização sobre Kate ocorreu no dia 17 de janeiro de 2024 


(https: //twitter.com/KensingtonRoyal/status/1747620432390299850). Uma postagem 


afirmava que a princesa foi admitida ao hospital para uma cirurgia abdominal planejada, que 
fora bem sucedida e permanecerá no hospital por 10 a 14 dias, em seguida voltará para casa e 
continuará sua recuperação. Dado o conselho médico, ela não deve retomar compromissos 


até depois da Páscoa. 


Figura 5: publicação. 
Bt 


KENSINGTON PALACE 


Her Royal Highness The Princess of Wales was admitted 
to hospital yesterday for planned abdominal surgery. 
‘The surgery was successful and it is expected that she will 
remain in hospital for ten to fourteen days, before returning 
home to continue her recovery. Based on the current medical 
advice, she is unlikely to return to public duties until after Easter. 


The Princess of Wales appreciates the interest this statement will 

generate. She hopes that the public will understand her desire to 

maintain as much normality for her children as possible; and her 
wish that her personal medical information remains private. 


Kensington Palace will, therefore, only provide updates on 
Her Royal Highness’ progress when there is significant 
new information to share. 


The Princess of Wales wishes to apologise to all those concerned 
for the fact that she has to postpone her upcoming engagements. 


She looks forward to reinstating as many 
as possible, as soon as possible. 


Na mesma época, o Rei Charles anunciou um diagnóstico de câncer. No dia 7 de 


fevereiro, o Príncipe William retornou aos trabalhos reais 


(https://www.usnews.com/news/health-news /articles/2024-02-07 /prince-william-returns- 


to-public-duties-at-a-time-when-the-uk-monarchy-needs-him-more-than-ever). 


Figura 6: notícia da época. 


Prince William Thanks Public for Messages to Kinc 
Charles and Kate, Says They Mean 'A Great Deal' 


Prince William has returned to royal duties for the first time since his father King Charles Ill announced his cancer diagnosis 
and his wife, Kate, was hospitalized for abdominal surgery 


By Associated Press Feb. 7, 2024, at 8:35 a.m. 


No dia ils Principe William cancelou uma participação 


(https://abenews.go.com/GMA /Culture/prince-william-misses-royal-event-citing-personal- 


matter/storyPid=107590380#: ~:text= William %o20took%o20time%>o200ff'020from. investiture 


%20ceremony%20at%20Windsor%o20Castle) em um compromisso citando “assuntos 


pessoais” e negando que tivessem relação com a saúde de seu pai. 


Figura 7: notícia da época. 


Prince William misses royal event citing personal 
matter 


The decision comes as William's wife and father both face health issues. 
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No dia 29 de janeiro, uma nota 


(https: //twitter.com/KensingtonRoyal/status/1751938452721996034) foi postada 


informando que a princesa havia sido transferida para casa para recuperar da cirurgia. 


Figura 8: nota do dia 29. 


Pr 


KENSINGTON PALACE 


The Princess of Wales has returned home to 
Windsor to continue her recovery from surgery. 


She is making good progress. 
The Prince and Princess wish to say a huge thank you 
to the entire team at The London Clinic, especially the 


dedicated nursing staff, for the care they have provided. 


The Wales family continues to be grateful for the 


well wishes they have received from around the world. 


No dia 4 de marco, um tabloide britanico publicou uma fotografia de Kate 


mystery-hospitalization/) sendo vista em um carro com sua mãe. Não há confirmações se 


a imagem é ou não real. 


Figura 9: suposta imagem de Kate. 


Por fim, no dia 10, a fotografia polêmica foi postada 
(https: //www.independent.co.uk /news/uk/home-news /kate-middleton-photo-picture- 


editing-prince-william-b2511125.html). 


Figura 10: fotografia polémica. 


No dia 11, outra imagem de paparazzis foi publicada (https://www.aol.com/kate- 


middleton-pictured-leaving-windsor-151816420.html). 


Figura 11: imagem de paparazzis. 


Ə Bruce Bennett 
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4. OUTRAS PESSOAS DA REALEZA JA “DESAPARECERAM” POR 


ESSE TEMPO? 


Com essas informações, podemos traçar um resumo das aparições e desaparições de 
Kate. Publicamente, Kate está “desaparecida” desde 8 de dezembro, e ficará, em teoria, até a 


pelo menos a Páscoa — que ocorrerá no dia 31 de abril. 


Figura 12: linha do tempo para Kate. 
Dezembro 123456 78 $ 10/11/12 13) 14) 15) 16/17/18) 19 | 20) 21) 22 | 23) 24 | 25/26 | 27 | 28/29 |30|31 
Janeiro 12345/6/7 89/10/1112 13/14/15 16 EMA 18 19 20 2122/23 24 25 26/27 28883031 
Fevereiro 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Marco 123885 67 8 9 MORRe 12 13 14 15 


Aparição pública 
Fotografia auto-publicada 
Anúncio de saúde 
Paparazzi 


Há vários períodos para considerarmos. Sem nota oficial, Kate permaneceu por um 
período de apenas 41 dias. Sem qualquer tipo de imagem, por um período de 93 dias e, e 
sem qualquer tipo de aparição pública, por cerca de 100 dias no momento da publicação 


desse vídeo. 


Esse de fato parece ser um recorde na família real britânica recente, o que não 
significa que não se trata de um fato usual. Porém, quando nos deparamos com um fato do 
tipo, precisamos levar em consideração primeiro as hipóteses que requerem menos 


premissas. Essas hipóteses consideram dois fatos: 


a) Foi avisado que a princesa havia passado por uma operação, e que depois do 
período esperado, ela estava se recuperando. Além disso, foi avisado que ela 


não apareceria em público até a Páscoa; 
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b) Ainda assim, paparazzis fotografaram a princesa em duas ocasiões. 


Logo, a explicação mais provável é que a princesa, de fato, realizou uma 
operação no dia 14 e foi orientada a evitar atividades ao ar livre até a Páscoa, algo que 


ela está fazendo. 


Para eliminarmos a explicação mais provável, precisamos eliminar essa explicação. E, 


nesse vídeo, verificaremos tentativas de eliminar essa explicação. 
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5. REI CHARLES TEM CANCER. PORQUE ELE PARECE BEM, E 


KATE NÃO? 


No dia 5 de fevereiro de 2024, noticias surgiram de que o Rei Charles havia sido 
diagnosticado com câncer de tipo não especificado, descoberto durante um exame da 


próstata. 


Figura 13: notícia da época. 


King Charles diagnosed with cancer, 
Buckingham Palace says 


«E Share 


By Sean Coughlan, Royal correspondent 


King Charles has been diagnosed with a form of cancer, says Buckingham Palace. 


The type of cancer has not been revealed - it is not prostate cancer, but was discovered 
during his recent treatment for an enlarged prostate. 


Alguns questionam porque, no dia 29, Charles foi fotografado sorridente e acenando. 


Figura 14: sobre a pose de Charles. 


ste co Q @estergarcia@ - 11 de mar 
q Dia 29 o Rei Charles Ill foi fotografado saindo do hospital sorridente e 
abanando pro público. 


ag The Royal Family @ @RoyalFamily - 29 de jan 


Thank you to all those who have sent their good wishes during The 
King's hospital stay. 
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Há várias razões pata isso. Em primeiro lugar, câncer, quando diagnosticado de 
forma precoce (como é o caso de membros da família real, que podem fazê-lo), é 
geralmente fácil de ser curado e assintomático — o caso foi investigado em uma 
checagem da próstata, então era, de fato, assintomático. Charles não parece um paciente 
com câncer comum porque estes já enfrentam estágios muito mais avançados da 


doença. 


Além disso, agora, Charles é Rei da Inglaterra e deve parecer forte. Antes de sê- 


lo, múltiplas notícias mostram situações em que sua saúde parecia até mais fragilizada que 


agora (como em https://www.express.co.uk/life-style/health/1519553/prince-charles- 


health-rosacea-symptoms-queen-elizabeth e 


https:/ /www.magzter.com/stories/Celebrity/Globe/Dying-Charles-Gives-Up-Throne). 


Figura 15: notícia sobre sintomas difíceis de esconder. 


Prince Charles health: Royal's 
'embarrassing' chronic 
condition - signs to spot 


PRINCE CHARLES and wife The Duchess of Cornwall will step out for today's 
Remembrance Sunday service where he will lay a wreath on behalf of the 
Queen after her recent health fears. However, the Prince of Wales' health has 
also been a cause for concern for fans, as he suffers from a symptom he 
struggles to hide. 


Figura 16: aqui, Charles estaria para morrer. 


Dying Charles Gives Up Throne! 


Globe | January 6, 2020 


Real reason William was designated the queen's heir 
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Quando era rainha, Elizabeth, de acordo com um livro de um amigo de seu marido, 


Philip, enfrentou secretamente uma batalha contra um câncer de medula óssea. 


Figura 17: trecho do artigo. 


Synopsis 
Late Queen Elizabeth Il would have likely suffered from chronic bone pain due to the 
malignancy in the latter year of her life. 


According to a new book, the Queen 
Elizabeth II covertly battled a 
particularly terrible kind of cancer in 
the final years of her life. 


A future biography of Her Majesty 
authored by a close friend of Prince 
Philip stated that the Queen had bone 
marrow cancer, with bone pain being 


the most prevalent symptom. The 


Kate, por outro lado, não possui funções tão importantes na monarquia, e pode 


se dar ao luxo de não comparecer a eventos públicos. 
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6. KATE POSTOU FOTOS LOGO APOS DAR A LUZ? 


É dito que após todas as gestações, Kate posou bem para fotografias, o que indicaria 


que esse evento é atípico. 


Figura 18: trecho do tweet. 


q ste eo @ @estergarciaQ - 11 de mar 
q Todas as vezes que a Kate pariu, ela posou para fotos já no dia seguinte! 


Na primeira gestação, antes de fechar o primeiro trimestre ela passou 
muito mal por causa de enjoos, teve que ser internada e o anúncio da 
gravidez foi antecipado. As fotos: 


O04 tl 20 Q 2mil ihl 644 mil pit 


Kate deu a luz ao primeiro filho, George, em 22 de julho 2013. Porém, a fotografia 


da esquerda, acima, é de 2012. 


Figura 19: origem da imagem. 


COLLECTION 
matrix.photoshelter.com 


image/10000sE68LEy7e.8 - First found on Dec 20, 2012 
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Ainda assim, Kate posou com os três filhos nos dias em que saiu do hospital. 


Figura 20: Kate com seus três filhos. 


Porém, Kate sequer foi permitida de sair do hospital nos primeiros 14 dias, o que 
significa que, o que quer que ela tenha realizado, não foi um procedimento simples a 
ponto de receber alta no dia seguinte. Kate não poderia sair do hospital, mesmo que 


ela quisesse. 


Apenas um estudo do estado de saúde de Kate será suficiente para determinar porque 
ela não optou por acenar ao público após sair do hospital no dia 29, mas isso 
provavelmente envolve o fato de que ela ainda precisaria evitar participar de eventos 


públicos até a Páscoa. 


17 


7. QUAL CONDIÇÃO KATE POSSUÍA? 


Descobrir a condição de Kate é invadir sua privacidade, mas ha varias condições 
que requerem esse tipo de pós-operatório mesmo quando bem sucedidas, indicando 
que sua morte não é uma consequência dessa ausência. Em última instância, o público não 


tem o direito de saber para qual condição ela se tratou. 


Múltiplas operações abdominais (como as feitas para Crohn ou para colite) requerem 
a implantação de bolsas de colostomia, usadas para coletar fezes. Se esse for o caso, 


permanecer em recuperação é o plano usual. 


A familia real tem múltiplas razões para manter o tópico em segredo. Caso for de fato 
uma bolsa de colostomia ou um procedimento estético, esse tipo de notícia provocaria 
manchetes sensacionalistas, caso tenha sido um transplante de órgão, esse tipo de notícia 
provocaria questionamentos sobre sua facilidade em consegui-lo, caso tenha sido uma 
questão psiquiátrica, esse tipo de notícia provocaria rumores sobre a saúde mental da 
família e caso seja uma condição genética, esse tipo de notícia provocaria 


questionamentos sobre a saúde de seus filhos. 


Por fim, a família real não costuma divulgar detalhes das doenças enfrentadas por 
seus membros — não sabemos o tipo de cancer enfrentado por Charles, nem as exatas 


condições do falecimento de Elizabeth. 
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8. A IMAGEM PUBLICADA NO DIA 10 DE MARCO TEM SINAIS DE 


ADULTERAÇÃO? 


Há múltiplos sinais de adulteração na imagem publicada no dia 29. Nas 


imagens abaixo, os resumimos. A versão em maior resolução da imagem está disponível em 


princess-885865629 3ae741.jpg (e em https://archive.is/XwDt6) 


Figura 21: parte da manga de Charlotte desapareceu. 


Figura 22: há uma descontinuidade no zíper de Kate. 
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Figura 23: o joelho de Charlotte parece borrado. 


to 


Figura 24: há uma estranha dobra na blusa de Louis. 


Figura 25: há uma marca rosada na mesa próxima da mão de Louis e talvez seu dedo esteja cortado. 
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A imagem foi publicada pela agéncia do proprio palacio de Kensington. Porém, 12 
horas depois, redistribuidores como a Reuters, a Getty, a Associated Foreign Press e a 


Associated Press enviaram notificações para remoção da imagem. Essa última foi mais 


detalhista (https://twitter.com/chrisshipitv/status/1766944328847364201/photo/1) ao 


alegar que a fonte manipulou a fotografia e preza por imagens originais. 


Figura 26: publicação da Associated Press. 


AP View in browser 


KILL NOTIFICATION 


Immediate action needed 


Kill Notification 


Clients please be advised that the following story has been 
killed and should no longer be used: 


Story Title: UK ROYALS PRINCESS 

Story Number: 4482422 

Date of original transmission: March 10, 2024 

The reason for killing the story: AT CLOSER INSPECTION IT APPEARS 
THAT THE SOURCE HAS MANIPULATED THE IMAGE. NO 
REPLACEMENT PHOTO WILL BE SENT. 


Please remove it from all platforms, including social, where it 
may still be visible. 


You are receiving this email because The Associated Press is 
now serving notice of video kills to customers via an 


operational email. This change will ensure all needed parties 
are aware of any relevant issues with AP video content. 


Need any help? We're open 24/7. 


Visit AP Customer Zone. 


Essa ordem não veio do próprio Palacio, que inclusive mantém a fotografia em 


suas redes sociais (como em https://www.instagram.com/p/C4U_IqINaqU/), mas de 


agências de notícias. 
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9. O QUE SABEMOS SOBRE SEUS METADADOS? 


A versão original da publicação continha metadados que permitiram uma investigação 


(https://news.sky.com/story/the-camera-never-lies-heres-what-the-data-says-about-kates- 


edited-photo-13093203). Descobriu-se que a imagem foi salva duas vezes através do 
Adobe Photoshop em um Apple Mac, mas foi impossível determinar esse era o 
mesmo dispositivo. O primeiro salvamento aconteceu às 21:54 do dia 8, e o às 9:39 do 


dia 9. 


Figura 27: sobre o salvamento da imagem. 


Analysis of the photo's metadata by Sky News' data & forensics unit 
found the image had been saved in photo editing software Adobe 
Photoshop twice on an Apple Mac - but it is unclear if it was saved 


on the same device. 


The first save was made at 9.54pm on Friday night, with the second 


at 9.39am on Saturday morning. 


A camera utilizada foi uma Canon 5D Mark IV, vendida por 3 mil euros com uma 


lente de 1600 euros, que é relativamente antiga, mas das melhores possíveis. 


Figura 28: sobre a camera e a lente. 


The image was taken at Adelaide Cottage - the family's home in 
Windsor - on a Canon 5D Mark IV, which retails at £2,929.99. A Canon 
50mm lens was used, which is priced at £1,629.99. 
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10.PORQUE UM FOTÓGRAFO PROFISSIONAL NÃO FOI 


CHAMADO? PORQUE KATE EDITOU TÃO MAL? 


Geralmente, fotografias da família real são feitas com um fotógrafo profissional, mas 
esse não foi o caso. Porém, isso não é anômalo por duas razões. Em primeiro lugar, Kate 


não está recebendo visitantes. 


Em segundo lugar, Kate é uma fotógrafa e costuma fotografar seus filhos em 
seus aniversários, por exemplo, Charlotte em maio de 2023 


(https://www.bbe.co.uk/news/uk-65452394), George em julho de 2022 


(https://www.bbc.com/news/uk-62240659) e Louis em abril do mesmo ano 


(https://www.bbc.co.uk/news/uk-61194137). 


Figura 29: fotografias tiradas por Kate. 


Essa fotografia, porém, combinou o fato de Kate não poder receber visitas com o 
fato de Kate precisar estar na fotografia — afinal, a presença de William com os filhos em 
uma imagem de dia das mães certamente não seria adequada. Então, Kate preparou a cena 


e delegou à William a tarefa de disparar a câmera. 
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É isso que, de certa forma, a nota publicada no Twitter do casal indica 


(https:/ /twitter.com/KensingtonRoyal/status/ 1767135566645092616). 


Figura 30: nota publicada. 
a The Prince and Princess of Wales @ 
@KensingtonRoyal 


Like many amateur photographers, | do occasionally experiment with 

editing. | wanted to express my apologies for any confusion the family 
photograph we shared yesterday caused. | hope everyone celebrating 
had a very happy Mother’s Day. C 


Traduzir post 


Ao menos em 2021, Kate de fato possuía um MacBook 


zoom-angles). 


Figura 31: Kate e seu MacBook. 


The affordable hack behind Kate Middleton's perfect Zoom 
angles’ 
pyr SOAPS 


> 


Follow EVOKE on Instagram 


Fi Follow EVOKE on Facebook 


e E ~ Kate Garraway to release 


A análise da imagem indica que múltiplas fotografias foram coladas, 
provavelmente porque os filhos não estavam sorrindo em todas elas. Porém, as 
habilidades de Kate no Photoshop deixam a desejar, e o resultado (para uma tarefa que por 


si só já é difícil foi precário. 
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Caso Kate estivesse morta ou incapacitada e fosse preciso colar varias fotografias em 
que ela estivesse bem, entao isso certamente seria feito com um dublé de corpo e um 


editor de imagens profissional, não em um trabalho de tão baixa qualidade. 
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11.E A PRIMEIRA VEZ QUE A FAMILIA REAL PUBLICA UMA 


IMAGEM DE QUALIDADE DUVIDOSA? 


Isso já aconteceu outras vezes, mas nunca de forma tao grotesca. Já no dia 8 de 


dezembro (https://pagesix.com/wp-content/uploads/sites/3/2023/12/2023-josh-shinner- 


kensington-palace-73511057.jpg) um cartão de natal da família continha o que parecia ser 
outro erro de edição de imagem, em que o dedo de um dos filhos desapareceu. Poucos 


dias depois, o casal revelou estar constrangido pela gafe 


bizarra-com-o-principe-louis-em-foto). 


Figura 32: falha na imagem. 
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Em outra imagem, mais antiga (https://www.buzzfeed.com/davidmack/charlotte- 


photoshop), usuários apontaram que o rosto de Charlotte parecia ter sido editado para 


dar uma aparência sorridente. 
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Figura 33: imagem de Charlotte. 


we 
O mesmo vale para uma imagem publicada de Megan Markle e Harry 


(https: //www.dailymail.co.uk/news /article-7824523 /Was-Meghan-Markles-face- 


PHOTOSHOPPED-Christmas-e-card. html), em que o rosto de um parece focado, mas o 


outro parece desfocado. 


Figura 34: fotografia do casal. 


© SussexRoyalPA Wire 
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12. PORQUE WILLIAM PERDEU UM EVENTO NO DIA 27? 


Muitos supõe que William faltou a um evento no dia 27 


matter /story?id=107590380#:~:text=William%20took%20time%200ff/020from, investiture 


%20ceremony%20at%20Windsor%o20Castle.) porque Kate estava realmente mal — talvez 


falecido nesse dia. 


Figura 35: noticia sobre o dia 27. 


Prince William misses royal event citing 
personal matter 


The decision comes as William's wife and father both face health issues. 
By Katie Kindelan GMA Ex = g 


February 27, 2024, 11:12 AM 


Ao passo que o motivo pode ter envolvido Kate, um falecimento parece mais 


extremo. Afinal, no dia 29 (https://www.timesofisrael.com/prince-william-visits-london- 


synagogue-to-hear-of-rise-in-antisemitism-in-uk/), William participou de um evento pró- 


Israel. 


Figura 36: noticia do dia 29. 


Prince William visits London 
synagogue to hear of rise in 
antisemitism in UK 


Visit by heir to the throne comes week after he made headlines by saying 
too many people have been killed in Gaza war, joining calls for a ceasefire 


By REUTERS and TOI STAFF O X e i 


29 February 2024, 5:11 pm 


28 


13.SE A CIRURGIA DE KATE FOI PLANEJADA, PORQUE 


MARCARAM COMPROMISSOS? 


Esse questionamento foi feito no Twitter 


(https://twitter.com/estergarcia0/status/1767270339271106830). Porém, os ditos 


compromissos provavelmente se referem àqueles entre os 14 dias de recuperação e a 
Páscoa, não antes disso — esse período adicional pode ser decorrente de alguma 


complicação. 


Figura 37: postagem no Twitter. 


| ste ro @ @estergarcia® - 11 de mar eee 

Y 17 de janeiro o palácio soltou uma nota oficial dizendo que a princesa faria 
uma cirurgia abdominal planejada. Então, a confusão tomou outra 
proporção porque na mesma nota deixa claro que os EOMpromissos que 
seriam cancelados. Se foi planejado, por que marcar compromissos? 


w The Prince and Princess of Wales @ @KensingtonRoyal - 17 de jan 
A statement from Kensington Palace 


Pr 


KENSINGTON PALACE 


Her Royal Highness The Princess of Wales was admitted 
to hospital yesterday for planned abdominal surgery. 

The surgery was successful and it is expected that she will 
remain in hospital for ten to fourteen days, before returning 
home to continue her recovery. Based on the current medical 
advice, she is unlikely to return to public duties until after Easter. 


The Princess of Wales appreciates the interest this statement will 

generate. She hopes that the public will understand her desire to 

maintain as much normality for her children as possible; and her 
wish that her personal medical information remains private. 
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14.KATE COLOCOU UMA IMAGEM DE UMA COBRA EM SEU 


PERFIL DO INSTAGRAM? 


Tweets (https://twitter.com/2002scoobydoo /status/1767284302243389677) 


afirmam que Kate apagou todas as postagens de seu Instagram e as substituiu por três vídeos 


de uma cobra. 


Figura 38: postagem no Twitter. 


D didyoujustsaywig 


E3 Kate Middleton has mysteriously cleared her Instagram account and 
posted 3 cryptic videos of a snake... 


< katemiddleton 
3 15.2 M 
posts followers following 


Kate Middleton 


Porém, Kate Middleton não possui um perfil no Instagram, e a conta em 


questão pertence a outra pessoa — no momento, a uma moça homônima. 
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Figura 39: atual detentora da conta. 


katemiddleton ... 


709 publicações 353 seguidores 355 seguindo 


KATE” 2 


O único perfil oficial de Kate no Instagram chama-se The Prince and Princess of 


Wales (https: //www.instagram.com/princeandprincessofwales/), e é usado pelo casal. 


Figura 40: perfil do casal. 


princeandprincessofwales @ Enviar mensagem +% eee 


2.842 publicações 15,2 mi seguidores 150 seguindo 


The Prince and Princess of Wales 
The official Instagram account of The Prince and Princess of Wales, based at Kensington Palace. 
@ youtu.be/uUZiTjODgY4?feature=shared + 3 


IWD2024 FEB DEC Carol Service NOV Tusk Awards Baby Banks 


E PUBLICAÇÕES © REELS @ MARCADOS 
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15.A ALTURA DE GEORGE ESTÁ COMPATÍVEL COM A DE KATE? 


Na imagem do cartão de natal, muitos questionaram se a altura de George seria 


compatível com a altura de Kate, pois ele estaria quase tão alto quanto a mãe. No 


0 


` . , , 601 
GeoGebra, vemos que a relação entre a altura dos dois é de FA 0,86. 


Figura 41: comparando a altura de ambos. 


Se Kate tem 1,75 m, então a altura de George é 1,75 x 0,86 = 1,50 m. George tem 

10 anos (https://www.usatoday.com/story/entertainment/celebrities/2023/07/23/prince- 
george-10th-birthday- 

hoto/70453524007/#:~:text=Prince%20William%20and%20Princess%20Kate,10%20vear 


s%20old%200n%20Saturday.), e esse é um valor saudável, mas no limite superior 


(https: //www.chartsgraphsdiagrams.com/HealthCharts/growth-2-20-boys.html). 
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16.A CAPA DA VOGUE FOI USADA PARA PRODUZIR O ROSTO DE 
KATE? 


Um tweet (https://twitter.com/AngryLawyerLady/status/1767247715996516717) 


gradualmente muda entre o rosto de Kate na fotografia atual e na capa da Vogue de 2016, 


sugerindo se tratar da mesma imagem. 


Figura 42: comparação. 


Y HRI 
LO TU 
ot Cambridge 


Figura 43: texto no Twitter. 


Angry Lawyer Lady 
@AngryLawyerLady 


You guys..that Kate Middleton photo is from her Vogue cover. Look at 
this face out | made. It’s the exact. same. photo. 


#WherelsKate #KateMiddleton 


Traduzir post 


Porém, o video em questão é útil apenas para mostrar que se tratam da mesma pessoa 
(o que é verdade). Ao remover uma imagem gradualmente, também removemos detalhes 


contraditórios gradualmente, dando a impressão de ser a mesma pessoa. 


No Photoshop, ao alinharmos a mandíbula de Kate, verificamos múltiplas 


diferenças no nariz, nas linhas de expressão, nos dentes, e na expressão dos olhos. 


Figura 44: comparação no Photoshop com foco nas diferenças. 
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17. CONCLUSOES 


Assim, podemos concluir que nenhum elemento apontado pela conspiração é 
suficiente para desbancar a versão oficial. Kate passou por um procedimento 
confidencial (como é de costume na família real) em janeiro, ficou no hospital por cerca de 
14 dias, retornou para sua residência, e desde então lá permanece. Não se trata de uma 


condição cuja recuperação é trivial. 


Nesse período, uma fotografia de dia das mães foi tirada por William com o auxílio 
da esposa, que provavelmente tentou editá-la mesclando múltiplas imagens com os 
filhos sorrindo, resultando na imagem que foi retirada do ar por agências de notícias (mas 
não pela família real). Não é a primeira vez — e tampouco a última — que um membro da 
família real publicará uma fotografia com Photoshop mal feito. A imagem da Vogue não é 


compatível com a imagem de Kate no retratado do dia das mães. 


Rei Charles tem câncer, mas é assintomático e está bem, além de ser o rei e 
precisar se manter forte. Príncipe William cancelou um evento no dia 27, mas estava em 
outro evento no dia 29. E improvável que haja uma conspiração para misturar ambas 


as doenças. 


Se Kate estivesse morta ou debilitada, então o trabalho de ocultar evidências seria 
feito por editores profissionais, e não por uma fotógrafa amadora que gosta de 
brincar com edição de imagens, em suas próprias palavras. O resultado desse trabalho 


seria uma imagem próxima perfeita, e não uma imagem repleta de erros. 


Como todo ser humano, Kate pode sofrer complicações em seu pós-operatório, o 
que não significa que as conclusões desse vídeo devem ser levadas para a 
posteridade. Apenas sabemos que, no momento, não temos evidência suficiente para 


desbancar a nattativa oficial. 


